Baccalauréat Professionnel 
SYSTÈMES NUMÉRIQUES 


Option C - RÉSEAUX INFORMATIQUES SYSTÈMES COMMUNICANTS (RISC) 


SESSION 2023 


ÉPREUVE E2 — ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE 


ANALYSE D'UN SYSTÈME NUMÉRIQUE 


Durée : 4 heures — coefficient : 5 


Note à l'attention du candidat 


- Le sujet comporte deux dossiers : dossier sujet 1/27 à 27/27 
: dossier technique 1/19 à 19/19 


- Vous devez répondre directement sur les documents du dossier sujet dans les espaces 
prévus, au fil du questionnement (pages 4 à 26) et dans le document réponse (page 27) 


- Vous apporterez un soin particulier dans la rédaction des réponses aux différentes 
questions. 


- Vous ne devez pas noter vos nom et prénom sur ce dossier hormis dans la partie 
anonymat en haut de cette page. 


- Vous devez rendre l'ensemble des documents du dossier sujet en fin d’épreuve. 


- L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de la calculatrice 
sans mémoire, « type collège » est autorisé. 


Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. 
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